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I farete forfè maravigliato, gcntilifli- 
mo mio fignor Conte , che io ab- 
bia indugiato tanto a feri ver vi que- 
lla lettera , dopo che vi compiace- 
ne ordinarmi , eh’ io la feri vedi . 
La qual cofa è addivenuta per e dor- 
mi allora ritrovato impedito intorno a dettare alcuna 
rrfpofta , che mi è convenuto pur fare a tale Allega- 
zione ufeita alle {lampe , inurbana piuttoflo ed incivi- 
• le che no, contra. della Difcfa dame ultimamente fcrit- 
ta di un Parroco di Procida. Ma pofciachè ebbi que- 
lla condotta al fuo fine , cominciai a penfar fubito, 
lenza interporci altro tempo in mezzo, fopra l’acciden- 
te del Fulmine ; ed andando da un penderò in un al- 
tro , m' avvidi che la cofa era più feria di quella che 
in fui principio non mi fembrava che fofTe . Conobbi 
medcfimamcntc che , volendo fcriver quella lettera al 
meglio che le deboli mie forze mi potevan permette- 
re , era uopo eh’ io mi ergclfi in filofofo fperimenta- 
le , fui quale Audio io non fono , anzi conofco in ciò 
edere cerne peregrino che appena intenda la lingua de’ 
. . v Ai ra- 
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. giocatori , non che polla darne il mio parere. Penfai 
■perciò comunicare non meno il fatto , che le rifleffioni 
mie ad alquanti amici letterati c nelle antiche c nel- 
le moderne filotafic ve ria tifiimi , tra* quali fi fono il 
F. Rettore del reai Collegio D. Niccolò Carcani lcola- 
pio , il fignor D. Felice Sabatclli pubblico profefTore 
nella noftra Accademia , e il P. D. Giofeppe Maria Ca- 
vallo anche lcolapio , per fentirne il loro avvìfo . 

Ecco forgere nuovi dubbj , per rimuovere i quali 
Rii nell' obbligo precifo di condurmi di bel nuovo fui 
luogo , dove 1’ accidente avvenne , c di menar me- 
co il fuddetto P. D. Giofeppe Maria , che non fi ri- 
mafe per fua correda di compiacermi c venire a no- 
vellamente cfaminare colò con più accuratezza c ma- 
tura diligenza la cola . Penfai ancora di fare con 
efattezza difegnarc il luogo , si per render più facile 
I* intelligenza del fenomeno , come per voflra maggior 
fodJisfazione ; cd in fine di quella lettera ne metterò il 
dilegno . 

Tali e si fatti intoppi, per dir cosi, fono fiati la 
vera cagione del litard.imento, non gii difetto del buon 
voler mio . Ma non per tanto vorrei che penfafte , 

eh’ et 



eh' e Hi faccflero la difficoltà maggiore , mai no. Quella 
procede dal timor che prendo di fcrivere a Voi, che 
delle piìi nobili e belle cognizioni dello feibile avete 
fatto la vortra mente ricchiffimo teforo ; le quali cogni- 
zioni non avete già tolto in predirò da' libri, che per 
diporto fi leggono , affine di farne per poche ore vana 
pompa nell' oziofe adunanze , ma fgorgano dalla feria 
non mai interrotta lezione de' più antichi e grsCvi filofo* 
fi, degli fiorici, e de' poeti delle più dotte lingue, che 
si dall' ufo , come dallo Audio c dall' arte apprendefie : 
perchè non è maraviglia di vedervi giunto si torto a 
tanto alto fegno d’ intendere e profferire , avendo altresì 
la vortra feienza con ammirabile rtudio dedotta dalla 
vera cognizione del dritto della natura , c delle genti , 
in cui tutte le altre civili facoltà , come in terfo eri» 
rtallo riflettono . Ma veggio che prima eh' io venga a 
ragionarvi del mio fenomeno , fide mene innanzi un al- 
tro, il quale non è da paffar fotto filenzio in alcun 
modo , cd egli fi è , che quella rteffa difficoltà mi è 
riufeita di grandiffimo giovamento. L’aver Voi prcfen- 
te in quella mia opera , fenza bifogpo d’ invocare al- 
tra Mufa , ho bene intefo che qualche colà di non 

vul- 
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vulgare mi abbia ifpirato , e mi abbia inalzato Copra 
quello che ordinariamente non Cento di clTcre. J.a fpic- 
ga di quello altro Ccnomeno , Cenza eh’ io ci confomi 
molte parole intorno , vi Cari forfè più caro leggerla nel 
cominciamento della Lettera full’ cntulìafmo del famofo 
Milord Shaftisbury. Quindi Ce alcuna colà di buono in 
quelli fogli ritroverete , riconofcetela per vollra, e co- 
me vollra ricevetela ed accettatela . 

Vi ricorderete dunque che io nel primo giorno 
di quello mefe di ottobre unitamente con D. Teodoro 
Davcl Confole di Olanda, che, colle fuc amabili c cor- 
diali maniere , e colla veracemente leale onellù fua , trae 
nel fuo amore e nella fua (lima ognun che abbia in 
forte , anche per breve tempo , ufar feco , condufll 
folla Certofa di S. Martino il fignor D. Giovanni Stau- 
rimw Capitan della nave da guerra olandefe , detta la 
Veer, il qual feco menò fuo figliuolo , non tanto per 
loro moli rare la vaga, bella, c magnifica fnuazione di 
Napoli , che le dipinture fpeciofc, e le abbondanti e 
care ricchezze, che in fervigio e gloiia di Dio que’ buoni 
e fanti religiofi hanno raccolte . Fummo in arrivando 
guidati all* appartamento, che chiamano fot elle ria, do- 



SP vii SP 

ve dopo aver definato Tettammo, non tanto a prender 
ripofo , quanto per non far noja , girando per la Chiefa, 
a que’ divoti fervi di Dio , che allora fi erano raccol* 
ti nel coro a pregare e lodare il Signore . Il Coni'ole 
ed io in afpertando ci ponemmo a giacere fu d’un Iet- 
to , eh’ era nell* alcova C . Il Capitano fece altresì lo 
fletto , acconciando^ fu d’ un altro letto , eh' era nella 
flanza precedente H . Il fuo figliuolo all’ incontro , co- 
me quegli che adagiarli non volle, rirnafe in piedi in mez- 
zo della ttanza dell’ alcova nel luogo G, rivolto col vi- 
lo verfo la loggia F, prendendo piacere di riguardare la 
pioggia , che dirottamente cadeva . Io comechè ttefli a 
giacere , teneva non per tanto appoggiato 1’ omero de- 
liro al muro col vifo rivolto al Confole, il quale, gia- 
cendo ancora , avev' accollato allo ftetto muro il gomi- 
to del braccio parimente deliro , che alto teneva quafi 
in forma d’arco per (opra il capo. Il Capitano era nel 
fuo letto , a quel che ditte , lievemente toccando colla 
fommità della tetta il muro , che dalla pianta vedrete 
efler rincontro all' altro de!!' alcova , e con elfo paral- 
lelo . Il Conlolc ed io ciarlavamo compagnevolmente 
di lcggicrilTimc cole , quando dopo alquanto lentimmo 
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nella danza D, porta dietro dell’ alcova, nè piò nè me- 
no che lo feoppio di una grolla pillola, che folle data 
ben carica . Ed in fatti altro fcntimcnto di quefto non 
produrti nell' animo di ambedue noi , fe non quanto 
nello dello idante ricevemmo tale impetuofo urto pro- 
veniente dal muro, dove davamo appoggiati , che da 
giacere , decorre eravamo , feduti ci ritrovammo amen- 
duni lui Ietto. Non vorrei, gentilifllmo mio dgnor Con- 
te, che immaginade erter ciò provenuto da moto natu- 
rale , cagionato forfè dalla forprcla dello feoppio . Siam 
d’accordo col Confole che noi fummo urtati da forza 
edema ; ed io poffo in buona verith affermarvi , che 
poiché detti dilla prima credenza di efferd cafualmente 
in quella danza fcaricata una groffa pidola , non ecci- 
tandomid nell’ animo la minima fenfàzione di timore , 
mi fu concedo di poter tutto didinguere a mente fere- 
na. Queda (pinta decome a me lafciò l'omero non leg- 
giermente addolorato , cosi al Confolc non foto il go- 
mito, ma tutto il braccio altresì; anzi poiché fu il fuo 
dolore di più lunga durata che il mio non fu , ed 
al dolor fuo fegul un forte torpore, di cui non prima 
della mattina fcgucntc s’intefc libero, io di leggieri mi 
u lafcio 
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lifcio perfuadere che il dolore in lui fofle (lato più 
fenfibilc , che in me , anche per la ragione di avere 
egli ricevuta la pcrcofla pel gomito, parte più lenii ti» 
va, e meno tolerante delle pcrcofle. Il figliuolo del Ca- 
pitano, ch’era in piè, ricevette parimente I’ urto, ma 
nelle gambe, che non fi recarono per qualche tempo 
di tremare , oltre il fentirle egli cadute in un torpore, 
di cui fi riferii benanche il giorno apprefso . Il Capi- 
tano finalmente anch’ egli lenti quello fpingimento fui- 
l'cdremitH della teda , ma forte motto leggiermente , co» 
ine a fuo luogo farò chiaro. 

Dopo udito lo feoppio, e (offèrta la percola , 
dico dopo , in quanto ben diffinfi l’ un tempo dall’ al- 
tro e /Ter divifo , ma quafi impercettibilmente divifo , 
vidi nel mezzo della danza una fiammetta vivamente 
accefa , circondata da un lampo o Ita fplendor di fuo» 
co . Il vederla non però e lo fparire fu , per dir co- 
si , un atto deflb . Quefta piecioìa fiamma fu anche 
veduta dal figliuolo del Capiuno, il quale dille fimil- 
mente averla veduta entrar per la loggia F , verfo la 
quale egli riguardava, e paflàrgli tra le gambe. Fu al- 
tresì oficrvata dal Capitano ufeire per la finedra I 
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della danza , in cui egli giaceva . Due altre perfonc , 
eh' eran lòlla loggia del P. Priore, fi avvidero, a quel 
che raccontano , che quella ftefla fummolina entrò nella 
iuddetta loggia del nottro appartamento , Il puzza del 
folfo acccfo fu grandiflimo nelle noflre danze f c mi fi 
dice che durafic anche tutto il giorno che immediata- 
n ente venne dopo . 

Elfcndo indi noi calati giù nel chiodro, ofltrvam- 
no che la finedra , per la qual vide il Capitano fcappar 
la picciola face, rifpondeva fopra quella gran loggia, che 
cignc il chiodro . Il muro , che ho fatto dilegnare in ele- 
var' one a lato della pianta dell'appartamento, è quel che 
tiene la fuddetta finedra z . Quello muro è ornato in 
cima con una gran cornice di fabbrica i , che termina fopra 
la danza dietro l ’ alcova C Or propriamente ove termi- 
na queda gran cornice , fu ella tocca dalla faetta , 
che ne didaccò un gran pezzo con quantità d’ intonaco 
del muro. Eflcndo data parimente pcrcofla una delle co- 
lonne di marmo 6 del chiodro, fu rotta ancora irrego- 
larmente e neil' imo , e nel fommo fcapo . Le rotture 
non fono intanto nel mafficcio del marmo molto prò-, 
fonde a riferva di una fola 7 , che penetrando ppi a 

den- 
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dentro giugne al forte della colonna , ed a mifura che 
a quello avvidnaG , fi affottiglu formando la figura di 
un corpo , che tende al lungo a gnifa di un prifma 
triangolare. Le altre rotture, come dilli, fono irrego* 
lari e Serpeggiami . In alcune parti di elfe , e fpe- 
tialmenre in quelle del fommo Scapo , ofTervai un co- 
lor gialliccio e come affumicato da bruciati bitumi , 
Da quella parte della volta , la quale figura un conca* 
vo d’ una fezione sferica , eh’ i foftemtta da quella co* 
lonna , erano (laccaci alcuni pezzi d’ intonaco , e parti* 
colarmente dalla Sommiti ve n’ era tale Spiccato , che 
formava [una figura circolare di 5 in 6 once di dia* 
metro , e piò giù quali della (lefTa zona sferica altri 
pezzi più piccioli Umilmente rotondi . 

Mi diflero alcuni giardinieri , che lavoravano su’ 
quadri di terra , che fono nel chioflro , che viddero la 
fiammella ufeir dall' imo fcapo della colonna 7. e 
tuffarti in molta acqua riflagnata in un di qoe' qua- 
dri 8. 

Alcuni , temendo raccontar la percoflà , che noi ri- 
cevemmo , volevano 0 (rinatamente farmi credere che 
foflc (lato effetto dell' aria , nè è giovato eh’ io rifpon- 
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detti loro cflcr ciò imponìbile che avvenuto fofle ; con- 
ciofliachè fe 1' aria folle fiata quella , che mi avelie fe- 
rito , f avrebbe ella fatto in ogni altra parte del mio 
corpo che a lei era efpofta , fuorché all omero che , 
dando al muro appoggiato, era da lei difefo. Io ho 
creduto Tempre di cITcrc fiato elettrizzato, ma non era 
perfuafo della maniera come potelTe ciò effere avvenu- 
to . Mi confermai ancora nel fentimento dell’elettrizza- 
zione , poiché avendo riveduto il Confole, e’ mi dille: 
or io non penfai allora , che noi fummo elettrizzati , co- 
me m’ è fovvenuto apprefiò ; imperocché lo Hello ef- 
fetto, fe non alquanto più fievole , mi partorì I’ efifer- 
mi fatto elettrizzare con la macchina elettrica . A che 
io rifpofi , che non altrimenti io ne penfava , fe non 
che il modo come potefsc ciò cfscre fiato fatto non 
mi era per ancora noto. Indi cominciai a credere che il 
fulmine forfè, cfscndo caduto nella fiarza D, polla die- 
tro all’ ehm a , poteva aver elettrizzato il muro e con 
efso anche noi. Ma incontrava, cosi credendo, il forte 
ofiacolo, eh' io aveva didimamente fentito formarfi io 
feoppio in quella flanza, e non giù venir da parte lon- 
tana; a che fi aggiugneva, fecondo il mio credere, che 
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in quel calo che fo&c altronde venuto , prima avrei 
dovuto vedere il lampo, e poi udir lo fcoppio, o al- 
meno almeno nello rtefso Mante veder. 1’ uno, c fcntir 
1 altro. Comunicai quelle mie difficolti al dotto P.Car- 
cani, il quale penfando che altro non potea efsere di 
tutto ciò la cagione, fe non eh’ elettrizzaraento , fu d’av- 
vilo che ft dovelse cfaminar la fuddetta rtanza D, po- 
rta dietro all’ alcova , dicendo che da tal efame fi 
avrebbe potuto raccogliere grandiffimo lume . Pregai 
perciò il P. D. Giofeppc Maria verfatiffimo in quelle 
materie, quanto dotto ed erudito, che mi tencisc com- 
pagnia nel fare la fuddetta ofscrvazionc . Egli gentil- 
mente , come vi ho detto , fi compiacque venir meco, 
e ciò fu nel giorno diciotto del mele . Ivi giunti ri- 
trovammo con grandiffimo piacere di ambedue noi, che 
la rtanza D , porta dietro dell’ alcova , era feoperta . Ci 
parve allora che fofscro rimoffi tutti gli accennati dub- 
hj . Ofscrvamnto inolrrc che la gran cornice rotta 
fporgeva su quella rtanza feoverta , c notammo che 
la rottura era (lata cagionata da colpo vegnente dal di 
fono , non già da fopra . 

Fu parimente riservata da noi la fincrtra , dalla 

quale 
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urei la fateli a , e trovammo che folto di e&a 
vi era lungo il muro una cornice di due palmi lar- 
ga , eh’ era coverta per qualche tratto con pietre 
-lavagne, volgarmente dette di Genova 4,(3 rima» 
nenie di tegoli 3 . Tutte le pietre lavagne verfo feN 
tcnt rione chiaramente dimoi! ra vano else re (late tocche 
dalla fa celi ina , otervandofi l'opra di cfsc alcune erode 
gonfiate , e alcune tuberofitli , ma per lo più fono ef- 
fe forate; le quali erode avendo noi rotte, ritrovammo 
etere affumicate e di color gialliccio, e maffimamen- 
te dove etano i buchi e dove effe sfogliava»!! . Di- 
rimpetto al (Ito , ove terminano le pietre lavagne 
C cominciano i tegoli, vi ha, dall’ altra banda dell’orlo 
del ballatoio della gran loggia , che circonda il chio» 
Aro, una grande (tatua di marmo 5 poda un poco obli* 
quamente a man- delira e propriamente fopra T arco 
fodennto dalla colonna rotta . I tegoli finalmente noti 
fono adatto nè offefi, nè fegnati . Quefte nuove o ter» 
vaaioni ci fecero determinare la direzione e H cam- 
mino, che dovette verifimilmente aver prefo e fatto la 
fiammctia . Età uhi dal muro della danza (co- 
verta, che divide da quella 1’ *U«v« , di prima ufeita a 
. .. slaftio 
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• sUicio urtò Io fkTso muro, e' la gran cornice , fiac- 
cò da quello rintonaco, c ruppe quella, poi ferpeggiin. 
do lungo la detta flati za da fettent rione a mezzogior- 
no, girò Tempre intorno della fabbrica, e voltando da 
levante verfo ponente, entrò netto loggia F, che flava 
aperta , di li nella fìanza deli' tktva , e pattando 
per le gambe del figliuolo del Capitano lenza che 
gli noccffe , in quella ov' era il Capitano, ufc\ per 
la fineflra I, e a , andò Tcrpendo Tulle pietre lavagne 
4 , fpiccofli vedo la (tatua 6 , donde piegandoli Totto 
U volta dell’ arco , intorno della quale girò diftaccando 
alcuni pezzi d' intonico , fi abballò vedo della colonna 
6 3 c dall' imo Tcapo di quella , ove fi ofièrva la fendi- 
tura maggiore, fi vibrò nel quadro di terreno del chio» 
Tira 8 , e fi eflinTe nell' acqua . Ma perchè tali cofe co» 
É profferire in a (tratto han qualche difficolti all' efTer 
Stintamente comprefe , è bene che diate un’occhiata 
dk pianta, ed all’alzata, ove il fuddetto cammino ho 
notato a, e 9. 

Conferito avendo col P. Carcani , e col fignor 
D. Felice Sabatclli, che pur ben Tapete quanto fia dotto, 
intendente, ed ciano, quelle 0 nervazioni Tane nuovamen- 
te 
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te col P. D. Giofeppe Maria , efli fono flati di pa- • 
rete non cflcrvi più da cfitarc , che tutto fìa flato 
una elettrizzazione, poiché vi fi oflcrva maravigliofa la 
relazione , che vi ha tra quefto , e l' artificiale elettriz- 
zamento . • 

E venendo alla dichiarazion particolare degli ef- 
fetti dell'elettrizzazione , darò principio dall’ cfperimento, 
che fi la colla boccia di Leide . Allora che fi percuo- 
te la catena , fi vede la fcintilla , fi ode lo flrepi- 
to, e dove fi percuote fi fentc il puzzo, di bitumi ac- 
cefi . Le perfone elettrizza bili per comunicazione che, 
toccandoti vicendevolmente , formano una continua» 
ta fila , ricevono tale pcrcofla , che ne' reftano con 
ambe le braccia addolorate , e talvolta intorpidite. Ma 
n8n è altrimenti cosi , quando la fila delle perfonc^fon 
£a continuata , imperocché allora la percotTa'jff’^ent 
in un braccio folo, e da coloro foltanto , che trovai 
nel mutuo e immediato contatto o della boccia, o 
catena . Si é fatto faggio ancora che quella facellina 
elettrica , la quale ha forza di fcuotere il braccio di un 
uomo , sbalordire un piccione, ed uccide un fringuel- 
lo . Liqua altresì il folfo , colà che fi ravvila con gli 

occhi 


•fcn tgfr 

iv.mU 



S? xvii SF 

occhi , oltre del fentirfene il puzzo , che rende , E* no* 
tabile medefimamcntc che un cartone bagnato, laddo- 
ve fia me(To fopra un corpo , che non pofla dare nè 
fuoco , nè fumo , re (la da quella fcintilletta forato ; 
ma poflo che (ia falla indoratura del quadro di Franklin, 
oltre del rimanerne forato , ritrovali ancora nell’ orili* 
zio affumicato ; anzi qualora tra il cartone c 1’ indo* 
ratura vi fi tramezzi un poco di follò , appare l' orili* 
zie abbruftolato . Si piega ordinariamente la picciola fa* 
cella elettrica verfo qualunque forte di metallo che fe 
gli prefenti : alla quale fe per ventura un tubo di ve* 
tro fi avvicini , ella lungo la fuperficie di quello for- 
ma una ftrifeia fenza mai penetrarlo, ma volendo sfor- 
zarla a penetrarvi dentro , rompendolo il fa in mimi* 

. tiflìmi pezzi : finalmente ogni effetto elettrico è dall' u- 
mido tenuto lontano . 

Per render di tali effètti ragione, fi dee prefup- 
porre cosi , che il vapore elettrico o fia il fuoco elet- 
trico, come altri dicono, o fia di qual altra fi voglia, 
natura , che ritrovali in tutt' i corpi , dove in maggio- 
re e dove in minor copia, dillèminato , cerchi Tempre 
all' avvicinarli tra loro di ta’ corpi, de’ quali l’uno n’ab* 
• . C bia 
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bia più gran quantità dell' altro , di equilibrarli , come 
accora che perciò e’ fi diffonda , e che in tale diffufio- 
nc calcano i foprammentovati effetti . 

Or ciò prcfuppoflo dico che la catena giìt grave di 
vapore dalla macchina raccolto, venendo tocca da altro 
corpo, diffonde fubito in quello il vapore, del quale la 
più denfa parte appare agli occhi de’ riguardanti come 
una fiammolina , che facendo impeto all'aria , che gli re- 
fi (le , rimovendola e diradandola , cagiona lo fircpito ; 
ìndi accendendo le materie bituminole, che nell’aria fo- 
no , mentre le attraverfa , produce il puzzo di accefi 
bitumi . Ma per proceder io con la maggiore agevolez- 
za c chiarezza che fappia , parmi effer neceffario avan- 
ti ad ogni altra cofa dichiarare che in tre maniere fi 
può dire un corpo rifpetto all'altro eflére elettrico, in 
una per uguagliane , per cccejfo in un' altra , e finalmen- 
te per difetto nell’ ultima maniera , che fi dice ancora 
elettrizzato pofit'mamente quando l’è perecccfTo, e nega* 
imamente cffendolo per difetto. Un corpo , che abbia più 
vapore elettrico di un altro, fi dice elettrico per eccedo 
in comparazione dell'altro, e così vice verfa 1' altro per 
rifpetto di quello fi chiama elettrico per difetto, come 

quel- 
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in guifa che fé traveda i nervi dell' uomo , fcuotc l’ uo- 
mo , le quelli più fottili del piccione , sbalordire il 
piccione, fé i ininutiffimi del fringuello, uccide il frin- 
guello . Cosi cignendo il corpo de nervi di un uomo 
l'addolora in grado minore di quel che farebbe pattando 
attraverso delle carni . 

Da tutto ciò agevolmente li può ancora compren- 
dere , perchè fi fente nell’ clettrizzamento in due mem- 
bra la pcrcofla , quante volte la fila delle pedóne, 
che fi toccano non fia interrotta . Ciò nafee che do- 
vendofi comunicare il vapore in tutta la fuddetta fe- 
guenza delle pedóne, che fi toccano, per equilibrarli in 
tutte egualmente, ciafcuna vicn due volte ad edere elet- 
trizzata , una cioè per difetto ricevendo il vapore , e 
l’altra per eccedo fomminillrandolo: quindi è meflieri che 
tutti coloro, che la fuddetta continuazione compongono, 
provino due volte la percoda, una a quella parte, che per 
difetto è elettrizzata, e l’altra all’altra, che per eccedo 
divien tale : che dove la fila Ha interrotta , non doven- 
do il vapore ad altro fomminiftrarfi, ritorna immedia- 
tamente equilibrato fulla boccia, fenza che altra elettriz- 
zazione produca. 
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£' minifcfìo altresì che il vapore elettrico <&• 
icioglie il folfo , bruciandolo a guifa del fuoco , e per- 
ciò dove ritrova folfo o altro bitume, lafcia quel cor. 
po macchiato di fumo , e dove quelle o Umili cofe non 
incontra, alcun legnale non retta. Per que’ corpi poi, che 
di leggieri concepifcono da fé una eguale quantità di 
vapore elettrico , che chiamane elettrici per origine, 
ì quali piacque al Franklin di nomare anche non con- 
duttori , a deferenza di que’ , che tali non eflèndo , e* 
vuol che fi diccfijro ' conduttori , è difficile che altro 
vapore elettrica vjipe netti, e quelli fi fono il cartone, 
e il vetro. Quindi avviene che sforzandoli il vapore lo 
pra cotali corp^_ conviene che faccia tale impeto, che 
1’ uno rimanga infranto , c F altro forato . Si piega 
volentieri vedo i metalli , poiché quelli non potendo 
concepir da fe quantità eguale di vapore , egli vi con- 
corre per equilibrare con quel poco eh’ è in cflbloro. 
L’ umido finalmente impedifee gli effetti dell’ elettrici^. 
no, concioflìacofachè il. vapore liendendovifi fopra , fi 
equilibra in un tratto. 

Effcndo uli gli effetti, che produce l’ elettrizzazione 

artificiale, poiché non può contravvertitfi, come voi ben 
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fapete , laffi orna del Newton, il qual ne infegna che gli 
effetti dello lidio genere nafeono dalla ftefla caufa , io 
non faprei come potrebbefi negare che la noffra non 
foffe fiata una bella , e buona clcttr^zazione naturale. 
Siccome gli effetti di quella , fecondo fi è detto , fi 
fono lo feoppio, la percoffa , la picciola facclla, e il 
puzzo, cosi quegli, che fentimmo noi , fi furono lo feop- 
pio , la percoffa , la picciola fiamma , e il puzzo , (c 
non quanto quelli fi fentirono molto più efficaci di 
que' , che artificialmente produce la boccia di Lcide , 
poiché più grande fu la caufa che gli cagionò . 

Eiplicatc quelle cofe, giù poffiara cominciare a in- 
vefiigar del modo come abbia potuto quello clcttrizza- 
mcnto formarti . Ben vi ricorda che io dilli , che H 
vapore elettrico fi ritrova da per tutto, e fparfo in 
tutt' i corpi . Ora in quantità maggiore di quella che 
nell’ atmosfera aerea fi raccoglie , vuole la più fana 
parte de’ filici che alcune volte n’abbia la terra, e che 
altre volte avvenga i'oppollo , fecondo elfi dicono averne 
fatto faggio per mezzo dell' alla di Franklin, il quale 
ancor narra, dandone affai concludente ragione, che or- 
dinariamente, fecondo ha egli anche Ipenntcntato, i nugo- 
li 
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li fieno negativamente elettrizzati , comcchè il contrario 6 
averte in fui principio creduto , ìs T on vi ha dubbio an» 
cora che q oc fio vapore cercando Tempre di equilibrar» 
fi , da un corpo fi diffonde in un altro a proporziona 
della differenza di cfso vapore, che in tomo a' corpi fud- 
detti fi attraverfa . Quindi ha potuto avvenire , giuda 
il mio credere , che mentre quantità notabile di tal 
vapore era raccolto nella danza feoverta , poda die- 
tro dell’ alcova , pafsafse al di fopra di elsa un qual» 
che nugolo , de’ tanti che da fcilocco ne venivan quel 
giorno formando si gran tempeda, il quale portafle J’e- 
co minor quantità di elettrico vapore , che nella fud- 
detta danza non vi era , e che incontrandoci ip quel 
pa (Faggio le due atmosfere elettriche, quella del nugolo 
cioè } c l’altra della danza , il muro della fuddetta 
danza, e dell ’ alcova inficine, li elettrizzarti per difetto 
nella fuperfide verfo la danza feoverta , « nell' op- 
pofta per eccedo , nella guifa , che dilli , che avvie- 
ne nella boccia di Leide . E ciò tanto maggiormen- 
te dee crederli , quanto clTendovi nella compofizion 
delle mura quantità di rena , di vitrioli , e d’ altri 
innumcrabili corpi vetrificati , ben può dirti che , ri- 
, -, E' ,ar * 
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guardo ad elettricifrao sì fatto, le mura feguilfero le 
leggi delle del vetro . Quindi decfi affermare che tut- 
ta la danza dell aitava nella interior fuperficie diventile 
elettrizzata per eccedo, e nella ederiore per difetto, ed 
in confcguenza quella del muro , ov’ era il letto del Ca- 
pitano, elettrizzata parimente per difetto. 

In quello univerfale , Gami lecito così dire , e 
grande elettricifmo comparvero anche grandi , e uni- 
versi per ogni parte gli effetti elettrici . II vapore 
eletti ico della danza feoverra, volendoG equilibrare con 
quel del nugolo , dovette vibrandoli far grand' impe* 
to all aria , che gli reGdeva . Scuotendo dunque quel- 
la , e dilatandola con grandidìma veemenza , qual ma- 
raviglia che cagionafTe lo feoppio Gmilc a quello d' 
una grotta pillola ben carica ? Un colpo fomigliante 
dovette certamente fornire il Madri in Fofdinovo dif- 
ferente dal rimbombo de fulmini, com' e’ dice nella pri- 
ma lettera della formazione de' fulmini . Il P. D. Gio 
feppe Maria defidererebbe che ci folTe nota , anzi fpe- 
ra che polfa col tempo faperii , la proporzione tra lo 
feoppio di una grolla pidola , c lo drepito della fcintil- 
la elettrica, dicendo : che conciofliacolachè fi è ritro- 
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vato , a forza di f perimenti , proporzionale Io Arepìu» 
della Taccila elettrica alle dentiti dell’ aria , e del vapo- 
re elettrico t giugnendo noi a la pere determinatamen- 
te la denfitb dell’ aria, e del vapore elettrico nell’ clct- 
tritifmo artificiale , di leggieri fapremmo la dentiti del 
vapore elettrico produttrice dello feoppio di un fulmine 
in riguardo alla dentiti del vapore , che raccolto colla 
macchina, produce la fiani metta, fe della dentiti dell’a- 
ria puofsene avere per mezzo del barometro la propor- 
zione . Ma al trattamento del nollro elettricifmo , che 
torto oggimai avrh fuo fine , ritornando , dico eli', cf- 
fendofi di gii ragionato della maniera, colla quale fi 
forma lo Arcpito , volgerò le parole mie alla formazio- 
ne della fiammata . Il vapore elettrico accendendoti nel 
diffonderti fui nugolo , cagionò la fiammicella , che al- 
tra cola non è , fe non che la pane piò attivi , e lu- 
cente dello Aedo vapore . Accefa quella , bruciò di leg- 
gieri tutta quella quantiti di materia fulfurca , che in- 
contrò nell’aria, e produrti il puzzo del folio, il quale } 
poiché fino al Arguente mattino fi feriti , dirò che la 
materia bruciata fu in grandiflìma copia . 11 Dottor Car- 
buri profclTorc di medicina nell' Uni verfiri di Torino ne 

D af- 




•a? xxvi ^ 

afferma nella relazione del fuo fulmine , che anche un 
giorno dopo deU'accenlion di quello, fi fentiffe nella cafa, 
ove fi accefe , il puzzo del folfo . , 

Pafsando ora a ragionarvi dell’ urto, dal quale noi 
fummo percofli c fpinti , dico che ciò fu cagionato 
dal rimanerne anche noi elettrizzati . Imperocché efsendo 
la fuperficie interiore del muro della iianza feoperta 
elettrizzata per eccedo, iccondo fi è detto, ficcomc per 
eccedo elettrizzata era tutta la interior fuperficie AtW'alcova 
c della Iianza tutu, di accedali anche noi, che davamo 
appoggiati a quel muro, dovevamo rimanerne elettriz- 
zati per uguaglianza rìfpctto alla fuddetta fuperficie in- 
teriore , e per eccedo riguardo all' efieriore , ed in con- 
fcgiicnza provarne 1 urto . Ed io fon d* avvifo che fe 
il Confale ed io per qualche accidente ci foffimo ri- 
trovati in alcuna parte del nodro corpo in contatto tra 
noi, avremmo tentilo ambulile l'urto, o fia la percof- 
la in due parti , e non in una fola , in quella cioè 
colla quale eravamo in contatto col muro, e nell'altra 
con cui 1 eravamo tra noi per la via brevidima . Il 
figliuolo del Capitano, ch’era con amhidue i piedi fui 
patimento, la fuperficie del quale parimente era clet- 
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frizzata per uguaglianza a paragone dell’ interior fupen- 
fletè del muro , e di noi , ben ricevette la percoli* 
in amendue le gambe , che gli cagionò quel tremore , 
e quel torpore che dilli. La fuperfìcie all'incontro del 
muro riguardante la danza , ove era il letto del Ca- 
pitano, ti perchè redò per difetto elettrizzata , come an- 
cora perchè la dimenfione del contatto della teda del 
Capitano, che dava a tocca c non tocca col muro, era 
certamente minore della nodra , deefi dire che l' urto , 
eh' ebbe il Capitano nel capo, folle dato di gran lunga 
minore di quel che noi fentinuno . 

Similidima fu dunque la nodra percoda , tutto 
che molto più forte a quella , che feutefi da chiun. 
que fi Ciccia artificialmente elettrizzare , liccomc fimilif- 
flme lì furono quelle , che fodirirono lo fpeziale di 
S. Giovanni in Torino nel principio della date dell'an- 
no 1752., e coloro, che in Bologna a’ 27. di luglio del- 
1 ' anno dedo , mentre , preparando T afta di Franklin, 
fu queda nell’ atto tocca da un fulmine , per quanto 
narra il P. Beccaria nel fuo trattato del naturale, e arti- 
ficiale elcttricifmo , 

Da ciò che C è detto vedete cbiariflimameme , 
Da gen- 
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gcntiliflimo mio fìgnor Conte, che il moto e la di- 
rezione, che fece c prtfe la fiammella, debbia, per cosi 
dire , un effetto naturale del vapore elettrico riputarli . 
Ella rimale do^c fi accefe durante l' clettricifmo del nu- 
golo , quindi di primo lancio urtò nello flcfTo muro, 
levandone grand' intonaco , e la punta della gran cor- 
nice , nel quale fcorticamento patentemente fi oflérva 
che il colpo venne da lotto in fopra , poi dctcrminoffi 
a far quel cammino fognato nella pianta con la lettera 
a, e nell'alzata col num.p, fempre intomo delle mura 
elettrizzate per difetto, conciofliacofachè, contenendo la 
fuperficie elleriorc di quelle mura, in riguardo della fiam- 
rnolina , piccioia quantità di vapore , fe quella fi por- 
ta , e fi piega verlo que’ corpi , che han minor va- 
pore , intorno le fuddette mura , e non altrove dovea 
dirigere il fuo cammino . Entrò per la loggia F, che 
flava aperta , come invitata da’ ferri e da’ metalli , 
che nella porta di ella fono, dirizzandoli fempre il va- 
pore fuddetto dove fe gli prefentino metalli. Traver- 
sò la flanza lenza accodarli alle mura , poiché la lor 
fuperficie interiore era elettrizzata per eccedo a parago- 
ne della efieriore , c per uguaglianza riguardo alla fud- 
• . - detta 
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detta picciola face . Pafsò tra le gambe del figliuolo del 
Capitano lenza che 1’ offendere , effendo egli altresì per 
uguaglianza elettrizzato . Fu tratta alla fin dira donde 
ulci , parimente per cagion de' metalli . S'incamminò 
lungo le pietre lavagne , e dove quelle han fine , e 
cominciano i tegoli , ella prefe la direzione verfo la 
ilatua del marmo , per effer cosi le pietre lavagne , 
come il marmo, corpi follili continenti metalliche par» 
«celle . - 

Quel che operalTe fopra le pietre lavagne , e 
fopra l’intònaco è notabile , c niente dilfimilc da quel 
che la fcintilla elettrica della boccia di Leide ope- 
ra fui cartone . Forò la noftra fiammella le pietre 
lavagne , come quella della boccia fora il cartone , per 
aprirfi la flrada in un corpo elettrico per origine che 
in altra guifa non ha forza di penetrare . E porta a 
traverfare le pietre lavagne , per accendere quel fol- 
fo che tra le sfoglie di effe fi nafeonde . Accendendo- 
lo, rileva le sfoglie, folto le quali appare chiaramente 
l’affumicamento del folfo , e particolarmente nell’orlo del 
forame, ficcomc nell’ orifizio del buco fi offerva l’affumi- 
camento del canone , eh’ è pollo fopra doratura , o fopra 
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folfo. Perla ragione fkfla diremo che diftaccafe rintona- 
co, poiché quello contiene particelle metalliche, alle quali 
fi piega ella ordinariamente. Ma cffcndogli impedito 
penetrarvi dall’ altre particelle di rena , e di vitrioJo , 
in cui le metalliche lono alcole , che come corpi per 
origine elettrici non può ella traverfare , è necelTario 
che fori , e rompa l’ intonaco , nel quale non (ì oflér. 
va il fegnale del fumo , come r.cllc pietre fi vede , 
per la ftelfa ragione che il cartone pollo fopra corpi, che 
non bruciano, nc cacciano fumo, non fi ritrova affumi- 
cato nel buco. 

Or donde tanta forza nella faccllina da rompere il 
marmo ? la quale comechè lembralTe grande per la sfera 
lucente, che 1 accompagnava , non poteva non per tan- 
to, a mio credere, che ben tra la luce fi diflinguev», 
avanzare un corpo di 3 o 4 once di diametro . Quella 
dimanda ancor feci io, e mi riipofe il p. D. Giofeppe 
Maria cosi : non è maraviglia , anzi poniamo eh’ erta 
folle fiata di 3 once di diametro, cioè di jtf linee, 
avrebbe avuto di forza 46636 più di una fcintilla elet- 
trica, che ha di diametro una linea fola. Orfe una fcin- 
tilla elettrica è capace di rompere c ridurre in minu- 
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ti pezzi un tubo di vetro , capaci (lima dobbiara crede* 
re che folle quella di fpe zzare il rilievo di marmo 
dell’ imo e fornaio (capo della colonna . Ed in fatti ri- 
ferifce il fignor Des-Landes nella (boria dell’ Accademia 
delle fetenze di Francia dell' anno 1719.! che tre glo- 
bi di fulmine fecero sbalzare in aria le mura , e il 
tetto della Chiefa di un Villaggio vicino a Brcft . Nè 
ciò dee alcuno forprcndere , fe voglia comparar la 
forza , che aver dovevan quelli globi eoo quella di 
una fcintilla elettrica ; poiché cffcnJo Rato ciafcun di 
loro di 3 piedi e mezzo di diametro, dovevano avere 
di forza più della facella 128034064. Io non pertanto 
m' induco a creder eh’ ella folle Hata ajutata a romper 
quel marmo dal folfo che, {landò in elfo, fi accefe, co- 
me appare dall’ affumicamento , che vi è rimaflo . Ma 
della gran rottura , che dilli effe re a forma di un prif- 
rna triangolare , in cui non fi offerva alcun veftigio di 
fumo , dirò che volendoli infatuare nel marmo la fiam- 
mella attratta forfè dalla fpranga di fèrro , che lega la 
colonna alla bafe, e non potendo, per e fiere il marmo 
corpo di orìgine elettrico , fi ftrinfe talmente contra 
quello , c fece tana forza e tale , che fuperò la refiilcnza 

fua 


1 



Digitized by Google 






- 


^ XXXII 

** • 

fu a rompendolo: tanto vero, che rertituendofi aderta nel 
tempo (le fio con direzione opporti , a cagion dell’ elate- 
re , che pcrfettifl'imo nel vapore elettrico fi (perimenti , 
la (leda forza, avvenne che fu ella sbalzata nell’acqua, 
che teneva il quadro di terra del chiortro, e diffonden- 
doci in quella, elargendo il luo vapore, <i ertinfe. Dee 
qui come in prova di ciò che ho detto notarfi ,che il qua- 
dro di terra è porto in diilanza di leffanta palmi in cir- 
ca dalla colonna rotta, ed in maniera che tirandoli una 
linea dal punto 7 della rottura a quello, a i ormar viene 
un angolo qnafi retto . A me pare, gcntililfìmo fignor 
Conte, efferfi tutto (piegato con agevolezza e chiarezza, 
lenza (are la minima lorza alle cole , c lpero che vo- 
filiate ancor voi ritrovare crter così , che dove non av- 
venga, vi prego ad avvertirmene, allicurandovi aver io 
in cortumc di molto buon animo correggere gli errori 
miei quando mi fien niollri. Non crederei in oltre che 
foffe intieramente inutile, anzi ch'io finita , riflettere, 
che fc alcuno dcfidcraflc di laper la maniera da porli 
in qualche probabile Scurezza di non ellcr da fulmini 
olici o , poiché querto acciJeme dimortra, che debbia per 
vero tenerfi il iiftema, che l’ acutiilimo Franklin rtabili- 
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fce nelle Tue lettere fperiinentali , fcritte da Filadelfia di 
America al fignor Collinfon a Londra , le quali pri- 
ma d'ora io non aveva gik vedute mai , non che lette, 
potili di leggieri apprenderla in efic ; ed ora tanto 
più agevolmente , quanto fento che fieno fiate dal lo- 
ro originale inglefe nell’ idioma francefc traslarate , an- 
zi che di si fatta traduzione ne fieno anche qui pervenuti 
due cfcfflplari. Voi intanto, fé io vi avrò affaticato con 
tanta cattiva lettera, fiate contento di perdonarmi, e d’ 
incolparne nella maflima parte il vofiro comando, il qua- 
le mi feuferi ancora prefio tutti coloro, che vorranno 
forfè ammonirmi, ch’io lafci fiar l'arte ch’io non fo fa- 
re , badando a me di aver diraofirato in ciò di efier 
difpoffifiimo a fervirvi dovunque mi fia permeilo , folo 
che m’ avveggia di potervi compiacere . Perciò vi pre- 
go fe conofcerete eh* io fia buono a far cofa alcuna , 
che mi adoperiate, c comandiate con maggior ficurth che 
a neflim altro , mentre Tempre più mi raccomando alla 
vofira afiàbiliffima grazia . 

In Napoli a’ »8 di Ottobre del 17 % 6 . 
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